IARXEN 


urzędnik b. Senatu M. Krakowa —— urzędnik Rady miejskiej. 


przeżywszy lat 64, po długićj a dolegliwéj chorobie, zmarł opatrzony Sw. 


Sakramentami dnia 5 Lutego 1874. 


Pozostałe dzieci zapraszają Krewnych i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok d. 7go t. j. w Sobotę o 3 godzinie 


po południu z domu Nr. 2 Grzegórzki wprost na ementarz, — a dnia 9go t. j. w Poniedziałek na 


LALOBNE NABOŻEŃSTWO 


o godz. 9téj u Sgo Mikołaja odprawić się mające. 


Kraków, — Drukarnia Uniwersytecka. 


